AUTOVOX RA 121 



1) Salvo divcnia indications le reaiatenae hanno la tollc- 
ranza di ±10 % e distipano 1/4 di W a 70° C. 


2) Le tenaioni C.C. ±10 % aono miaurate vento maaaa con 
volimeiro 11 Mohm di reaiatcnza interna, aensa aegnale 
n il commutators di gamma »u onde medic. 









